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1 OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las 
características y reconocimientos a que habrán de someterse los pares de 
guantes de protección para UIP-UPR presentados a Procedimiento Abierto o en 
su Caso a recepción, así como las bases de criterio para decidir, según los 
resultados, la valoración, aceptación o rechazo de los mismos. 


2 ENTREGA DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN 


2.1 Entrega de muestras 


Los licitadores que participen en este concurso deberán presentar cuatro 
pares de guantes de cada una de las diferentes tallas (S-7, M-8, L-9, XL-10, XXL- 
11), idénticos a los del suministro, todo ello debidamente precintado, en el 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División Económica y 
Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043-Madrid, de cuya entrega se 
dará el oportuno recibo en el que constará fecha y hora de la misma. 


2.2 Documentación 
Se hará entrega de la siguiente documentación relativa a los guantes: 


e Memoria técnica descriptiva de los mismos redactada en castellano. 
En ella se especificarán todos y cada uno de sus componentes 
(textiles, hilo y resto de materiales), cotas y características de los 
materiales utilizados en la fabricación, así como las relativas al 
cumplimiento de los parámetros descritos para las pruebas previstas 
en este Pliego. 


e Certificado CE de Tipo. 


e Certificado de Organismo Notificado, que acredite que las muestras 
entregadas cumplen con las normas reflejadas en el punto 4 y 5 del 


presente Pliego de Prescripciones Técnicas (Niveles de Protección 
del Guante y Otros Requisitos Técnicos y Funcionales), donde 
consten los valores individuales de cada uno. 


e Autorización expresa al Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial, de la División Económica y Técnica, para realizar cuantas 
consultas se precisen al Organismo Notificado (ON) y solicitar al 
mismo los informes que haya realizado para la obtención de los 
certificados aportados por el licitador. La autorización habrá de 
abarcar también la posibilidad de requerir las muestras aportadas por 
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el fabricante al ON, sobre las que se hayan realizado los ensayos 
pertinentes para acreditar que dichas muestras entregadas cumplen 
con las normas reflejadas en el punto 4 de este PPT. 


La totalidad de la documentación anterior deberá entregarse en formato 
digital a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando 
con ello su disponibilidad para cualquier comprobación durante la tramitación del 
presente expediente. 


Los certificados solicitados deberán ser los originales del Organismo 
Notificado correspondiente y fabricante o en su defecto copias compulsadas por 
notario colegiado. 


La presentación de las muestras y/o de la documentación antes referida, 
forma parte de la oferta técnica, por lo que su no presentación conllevará la 
exclusión del presente procedimiento. 


Las muestras presentadas podrán ser retiradas por los licitadores una vez 
adjudicado definitivamente el concurso, siempre que éstas no se hubieran 
destruido o deteriorado, parcial o totalmente, como consecuencia de las pruebas 
de evaluación realizadas; siendo por cuenta del licitador los gastos ocasionados 
por la destrucción, deterioros o menoscabos que éstas pudieran presentar. 


Asimismo, si al cumplimiento de un año desde la fecha de adjudicación 
definitiva del concurso, la empresa no procediese a la retirada de sus muestras, 
se procederá a la destrucción de las mismas. 


2.3 Evaluación de las muestras 


En dependencias del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial (SAEP) 
se comprobará que las muestras presentadas a concurso cumplen con todas y 
cada una de las especificaciones técnicas descritas en los puntos 3 y 4 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Durante dicha comprobación se 
podrán realizar las pruebas, ensayos y acciones oportunas para verificar el grado 
de cumplimiento técnico de las muestras. 


En consecuencia, aquellas que no cumplan con los mínimos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, serán consideradas NO APTAS y excluidas 
del presente procedimiento. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN 


Los guantes serán ligeros, transpirables, con un diseño ergonómico, 
confeccionados en tejidos técnicos de color negro. Será un guante que garantice 
una protección similar en la palma, el dorso, los dedos y la zona interdigital. A su 
vez, contarán con unos añadidos diseñados para aportar firmeza en el agarre y 
una protección eficaz contra abrasiones e impactos. Además, deberá presentar 
resistencia a la llama y al calor, y a la vez tener la capacidad de ser repelente al 
agua y fluidos, así como disponer de protección ante agentes patógenos. 


3.1 Croquis del guante de protección 


PALMA DORSO 


O 


O 


Diseño orientativo 


1 | Tejido de protección 5 | Velcro “bucle” 
2 | Tira o solapa de colocación y porte | 6 | Zonas sensible pantallas táctiles 
3 | Abertura 7 | Zona anti-trauma 
4 | Velcro “gancho” 8 | Anagrama / Bandera 
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3.2 Palma 


La palma estará realizada principalmente en material sintético antideslizante 
y resistente a la abrasión, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, 
cosiéndose entonces al tejido del dorso del guante. 


La palma del guante podrá presentar unos refuerzos sobrepuestos al 
material principal, realizados en un material sintético antideslizante y de alta 
resistencia a la abrasión, dotando al guante de mayor agarre y resistencia en las 
zonas más expuestas a desgaste mecánico, y con un patrón ergonómico que se 
ajuste a la biomecánica de la mano sin restar protección o desteridad. 


Estos refuerzos podrán ser independientes o formar parte de un diseño 
conjunto, siempre y cuando garanticen una ergonomía óptima que se ajuste a la 
anatomía y morfología de la mano, evitando en su justa medida, la creación de 
pliegues o “bolsas” en el tejido que dificulten o impidan una correcta manipulación. 


El dedo índice carecerá de refuerzos voluminosos y que resten movilidad al 
mismo, todo ello sin que se pierda la protección mínima exigida, con el fin de 
garantizar una mayor flexión y un mejor acceso al disparador del arma de 
dotación. 


3.3 Dorso 


El dorso del guante estará formado principalmente por una pieza de tejido 
que irá desde la muñeca hasta la unión del dorso de los dedos con el tejido de la 
palma. 


Contará con unas inserciones, destinadas a proteger la mano contra 
impactos y golpes. Dichas inserciones estarán fabricadas en un material 
especialmente creado para absorber y dispersar parte la energía originada por 
golpes bruscos, como el D30 o similar. 


Una pieza o parte de dicho material, cubrirá total y sobradamente los nudillos 
(en la unión de los huesos metacarpianos y las falanges proximales) de los dedos 
índice, corazón, anular y meñique. Sus dimensiones serán suficientes como para 
seguir protegiendo la totalidad de los nudillos con el puño cerrado. 


Podrán incluirse inserciones adicionales en el espacio del dorso entre los 
nudillos de los dedos, nunca en el índice, siempre que la colocación de las 
mismas no aumente la rigidez del guante. 


ARMAMENTO 


CORREO ELECTRÓNICO 6 Julián González Segador, 2 


emaoro mante alce. Es 28043 — MADRID 
NIO FER! DEZ DE LA CRUZ - 2022-02-16 13:07:40 CET 


[El R hi A! RUE VEA FERNANDEZ - 2022-02-16 12:51:10 CET Teléfono: 915 822 628 


La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_G5EYR7VNT3LN5ILT79EBOW3OBW2P en https://www.pap.hacienda.gob.es 


MINISTERIO 


DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


División Económica y Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


3.4 Muñeca 


La zona de la muñeca quedará cubierta de tejido y su longitud estará 
comprendida en el intervalo entre 30 y 60 mm (medida en el sentido de los dedos, 
en la zona central y desde el final de la palma o el dorso). 


En la zona del lado del dedo pulgar, el guante presentará una abertura 
destinada a facilitar la entrada de la mano. Entre dicha abertura podrá añadirse 
una tela elástica. 


La abertura se ajustará por medio de una tira de velcro “gancho”, la cual 
nacerá en la abertura antes citada, en el lado del dorso del guante y se ceñirá 
hacia el lado de la palma, zona en la cual se encontrará cosida una pieza de 
velcro “bucle”, y que permitirá ajustar la fijación del guante a la muñeca. Además, 
la tira de velcro “gancho” contará en su extremo con un sobrante libre de velcro 
que facilite su manipulación con la punta de los dedos. 


Tanto la tira de velcro móvil como la pieza de velcro cosida en la muñeca de 
la parte de la palma del guante, contarán con una superficie suficientemente 
amplia como para adherirse con firmeza la una a la otra, afianzando el guante a la 
mano y dificultando una apertura involuntaria. Se evitarán diseños que mermen la 
facilidad de colocación y una fijación débil. 


Una cinta o similar, de material sintético resistente y no elástico, estará unida 
a modo de lazo en el extremo del lado de la palma del mismo, bien centrado junto 
a la zona de la muñeca del guante, con una longitud entre 60 y 90 mm. Tendrá la 
doble función de ayudar a calzar el guante cómodamente y de permitir que el 
guante sea colgado de un mosquetón u otro tipo de anclaje para su transporte. 
También estará permitida la colocación de una solapa con un ojal, u otro sistema 
similar, para el propósito anterior. 


3.5 Membrana 


El guante deberá poseer una membrana en su composición u otro tipo de 
elemento o tratamiento que procure cierta impermeabilidad, consiguiendo 
protección frente a líquidos, en general de manera duradera y a la penetración de 
bacteriófagos, especificada en el punto 5 (Actividad Antibacteriana). 


3.6 Tallas y medidas 


Las medidas de los guantes de protección ya confeccionado se adaptarán al 
punto 5.1 de la norma EN ISO 21420:2020 o equivalente, en la que se especifica 
que la talla del guante vendrá definida por el tamaño de la mano del usuario con 
una tolerancia de + 10 mm: 
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Talla de Circunferencia Longitud de la 
mano de la mano (mm) mano (mm) 
S-7 178 171 
M - 8 203 182 
L-9 229 192 

XL - 10 254 204 

XXL - 11 279 215 


La longitud total máxima del guante vendrá definida por la suma de la 
longitud de la mano y la longitud máxima del tejido de la muñeca (60 mm). 
3.7 Otras características 


El guante deberá poseer un tejido externo resistente al pilling generado por 
rozamientos habituales. 


Los guantes llevarán, al menos, en las yemas de los dedos índice y pulgar, 
algún tejido o recubrimiento que permita la manipulación e interacción con las 
pantallas táctiles de smartphones o tabletas. 


Los requisitos generales se adaptarán a la norma EN-ISO 21420:2020 o 
equivalente. 


4 NIVELES DE PROTECCIÓN DEL GUANTE 

El guante deberá presentar, como mínimo, las prestaciones técnicas y de 
protección de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos por las normas que 
a continuación se especifican o equivalentes. 

4.1 Resistencia mecánica 

4.1.1 Palma 
e Resistencia a la abrasión 
Cumplirá el NIVEL 3 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 


6.1). 
e Resistencia al corte por cuchilla 
Cumplirá el NIVEL 4 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 
6.2). 
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nivel de rendimiento para el corte por cuchilla, según dicha Norma, de NIVEL F. 
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e Resistencia al rasgado 


Cumplirá el NIVEL 3 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 
6.4). 


e Resistencia a la perforación 


Cumplirá el NIVEL 2 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 
6.5). 


4.1.2 Dorso 
e Resistencia a la abrasión 


Cumplirá el NIVEL 2 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 
6.1). 


e Resistencia al corte por cuchilla 


Cumplirá el NIVEL 4 de rendimiento (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 
6.2). 


Adicionalmente y en caso de embotamiento o daño de la cuchilla, se 
realizará el ensayo siguiendo la Norma UNE-EN-ISO 13997/00, alcanzando un 
nivel de rendimiento para el corte por cuchilla, según dicha Norma, de NIVEL D. 


e Resistencia frente a impactos 
En la zona de los nudillos cumplirá como SUPERADO con el nivel de 
protección al impacto (UNE-EN 388:2016+A1:2018 / apdo. 6.6). 
4.2 Protección frente a riesgos térmicos 
e Limitación de la propagación a la llama 
Cumplirá el NIVEL 4 de rendimiento (EN 407:2020 / apdo. 6.2). 
e Calor por contacto 
Cumplirá el NIVEL 2 de rendimiento (EN 407:2020 / apdo. 6.3). 


ARMAMENTO 


CORREO ELECTRÓNICO 9 Julián González Segador, 2 
: emaoro mata palco: es 28043 — MADRID 
k y NIO bid Kbez DE LA CRUZ - 2022-02-16 13:07:40 CET 
R hi A! RUE VEA FERNANDEZ - 2022-02-16 12:51:10 CET Teléfono: 915 822 628 


La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_G5EYR7VNT3LN5ILT79EBOW3OBW2P en https://www.pap.hacienda.gob.es 


MINISTERIO 


DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


División Económica y Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


5 OTROS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 


Además de los parámetros técnicos aquí descritos, la confección del guante 
deberá cumplir los demás requisitos técnicos y funcionales en un grado de 
calidad, diseño y confección, acordes a lo esperado de un guante táctico policial 
de altas capacidades: 


e Desteridad 
Cumplirá el NIVEL 5 de prestación (ISO 21420:2020 / apdo. 5.2). 


e Transpirabilidad 


El guante o su composición deberá presentar un comportamiento al vapor de 
agua conforme a la norma ISO 21420:2020 / apdo. 5.3.1. 


e Actividad Antibacteriana 


Resistencia de los materiales utilizados a la penetración por bacteriófagos 
transportados por la sangre utilizando el Bacteriófago (Phi-X174) Norma ISO 
16604:2004. 


6 TALLAS, MARCADO Y EMPAQUETADO 


6.1 Tallas 


Los guantes estarán confeccionados en las tallas indicadas en el punto 3.5 y 
en el porcentaje que se determine por el órgano de contratación, que lo 
comunicará al adjudicatario una vez formalizado el contrato y con el tiempo 
suficiente de antelación, no superior al de una semana desde la formalización del 
contrato, para acometer la fabricación. 


6.2 Marcado 


Los dos guantes del par, llevarán cosidas en la parte interior del guante, 
próximo a la boca, un etiquetado en el que se indique al menos: fabricante y 
modelo, talla, marcado CE, pictograma EN 388:2016, así como el mes y año de 
fabricación. 


Los dos guantes del par llevarán cosidas en su parte exterior, próximo a la 
boca y en el lado contrario a la abertura, una cinta con la bandera de España 
entre dos franjas de color azul policial, en una de las cuales estarán escritas las 
siglas “CNP” en color blanco y con tipografía “Terminator”. La cinta se plegará por 
su mitad, en el eje transversal de la misma, e irá cosida en sus dos extremos al 
guante, por lo que podrá ser leída en ambos lados, y la zona visible tendrá unas 
dimensiones de 2 x 2 cm, aproximadamente. 
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6.3 Folleto informativo 


Se incluirá por cada par de guantes un folleto informativo en el que se 
especificará la información indicada en el punto 7.3 de la Norma UNE-EN ISO 
21420:2020 o equivalente. 


6.4 Presentación 


Cada par de guantes, así como el respectivo folleto informativo, irán 
introducidos en una bolsa de plástico transparente que disponga de un sistema de 
cierre adecuado. 


6.5 Embalaje 


Un número de pares de guantes de la misma talla irán contenidos en una 
caja de cartón, con indicación exterior del suministrador, contenido y talla. 


6.6 Paletizado 


En el caso de que sea necesario el paletizado del suministro se utilizarán 
palés tipo europeo, con las siguientes medidas: 800 x 1200 mm. Las dimensiones 
del bulto no sobrepasarán a las del palé y la altura máxima permitida del conjunto 
será de 1800 mm. 


7 RECEPCIÓN TÉCNICA 


7.1 Condiciones previas 


La empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado 
para su recepción y entrega, lo comunicará al Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica, con tiempo suficiente y 
por escrito. 


La recepción técnica de los guantes tendrá lugar en la fábrica del 
adjudicatario o en lugar que se determine por el Servicio de Armamento, y la 
Comisión Receptora nombrada al efecto, podrá realizar o no, la totalidad de las 
pruebas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para lo que el 
adjudicatario pondrá a disposición de la misma los medios adecuados para la 
realización de las pruebas. En caso de no realizarlas, se considerarán válidas las 
efectuadas por la fábrica con Certificado del departamento de calidad de la misma. 


A la finalización de las pruebas, la Comisión levantará Acta, en la que se 
reflejarán las realizadas y sus resultados, de conformidad o no, firmándose por los 
miembros de la misma, en la que se especificará la aceptación o rechazo del lote. 
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MINISTERIO 


DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


División Económica y Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


7.2 Formación y tamaño del lote 


El término lote se define como una colección de unidades del producto, 
fabricados de tal manera que resulten esencialmente homogéneas, y de las que 
será inspeccionada una muestra representativa para determinar si está conforme 
con las condiciones requeridas. Se considerará que existe homogeneidad en el 
producto cuando éste sea elaborado con un mismo proceso, materiales, métodos, 
planos y las mismas especificaciones. 


El lote estará constituido por el total del suministro. 


7.3 Toma de muestras y plan de muestreo 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 
2859-1:2012, Nivel general de Inspección |, según Plan de muestreo simple en 
Inspección normal (tabla general). 


7.4 Pruebas de Recepción Técnica 


Cada uno de los elementos de la muestra se reconocerá para observar si 
aparece alguno de los defectos siguientes: 


CONCEPTO N.C.A 
e Defectos graves de fabriCaciÓn........ooocccccnnnnnnncnnnnnnnnononococononananonencnononnnos 1,0 
e Material diferente a la MUestra...........onconccccccccoccnnnncncnnonnncnnononcnnnnnnnanonanos 1,0 
$ ¡Manchas O SUTIedad escitas 2,5 
e Embalaje no es el adecuado.......ooooononncccccccoccconnnonnconononoconnnonannnnnnnnnnnnnnnos 25 
e Material deteriorado...........occoccccoccconnccnnnoncccnncnonnnnoncnncnnnnnnonnonnnronaninaninnnes 2,5 
e Etiquetado erróneo/incompleto .............coooooccoccccconcccnnnccnoncnonnncnononononnnonos 2,5 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar se catalogará por analogía 
con los anteriores. 


8 LOTE ACEPTADO 


Los lotes aceptados, si no se indica lo contrario, deberán ser entregados por 
la empresa proveedora en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial, de la División Económica y Técnica, sito en la calle Julián González 
Segador, s/n, 28043 Madrid, una vez que haya sido repuesto, en su caso, el 
material deteriorado en las pruebas de recepción, siendo por cuenta de dicha 
empresa tanto la reposición como los gastos que pudieran derivarse de la 
mencionada entrega. 
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MINISTERIO 


DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


División Económica y Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


Se admitirán entregas parciales previo acuerdo con el Servicio de 
Armamento. 


9 LOTE RECHAZADO 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% 
por el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo 
que será acreditado mediante el correspondiente Certificado. 


Esta segunda recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma 
pero en nivel general de Inspección ll, siendo la totalidad de los gastos que se 
produzcan, relativos a material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


10 GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de tres años a contar 
desde la fecha de la recepción. 


Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, 
obligándose el adjudicatario a reparar por su cuenta cualquier defecto que en el 
periodo de garantía se presente y a la reposición sin cargo de las piezas 
defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 


11 COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas consta de trece (13) páginas, 
numeradas y selladas de conformidad. 


12 DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA 
Manuel Vea Fernández 
. Ñ AVÁS Bo 
3 E EL JEFE DEL SERVICIO P.A. 


1 ES Pz) 


Zo António Fernández de la Cruz. 
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